







Hinweise zum Maschinensprachemusikprogramm "ORGEL" 
ftir das EG200Q Colour-Genie (c) 1982 TCS 

- Laden des Frogramms : 


READY 
> SYSTEM 

*? ORGEL 


(RETURN) 
(RETURN) 


Nach dem Einladen startet das Programm automat isch . 

Ein Ladefehler fuhrt zu "MEM SIZE?". 

Fiir genauere Details oder bei Problemen lesen Sie bitte das 

beiliegende Inf ormationsblatt "Laden von Bandern auf dem 

Colour Genie" . 


Auf dem Bildschirm sehen Sie zwei Or gelmanuale , deren Tasten 
durch die entsprechenden , auf dem Bildschirm angezeigten, 
Computer tasten betatigt werden. 

Fiir jedes Manual kann separat eine Verzogerung (DELAY) bestimmt 
werden, d.h., daB ein gespielter Ton nicht sofort nach dem 
Loslassen der entsprechenden Computertaste aufhort, sondern 
innerhaib dieser Verzbgerungszeit abschwillt. Je grbBer der 
angezeigte Wert ist, desto langer klingt der Ton nach. 
Die Werte werden durch die angezeigten Tasten geandert. 
Ebenso kann die Geschwindigkeit des Schlagzeugs verandert 
werden . 

Die Wahl der Rhytmen erfolgt durch die ( RETURN)-Taste. Wichtig 
ist dabei, daB diese Taste nur extrem kurz betatigt wird, urn 
einen anderen Rythmus zu bekoramen. Bei den Rythmen handelt es 
sich um Marsch (4/4) und Walzer (3/4). Bei nochmaligem Driicken 
von (RETURN) wird die Schlagzeugbegleitung abgestellt. 

Die Verzogerung des oberen Manuals wird weniger mit der 

Linkspf eiltaste , mehr mit der Rechtspf eiltaste. Die Verzogerung 

des unteren Manuals wird weniger mit der Aufwartspf eiltaste, 

mehr mit der Abwartspf eiltaste . 

Der Rhytmustakt wird schneller mit der (RPT)-Taste, 

langsamer mit der (CTRL)-Taste. 
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